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NAJUKOCHANSZY MAZ I OJCIEC 


długoletni ordynator II Oddz. Chorób Wewnętrznych 


Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie 
przeżywszy lat 73, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 26 grudnia 1985 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek 2 stycznia 1986 r. 
o godzinie 14 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, DZIECI I RODZINA, 


